डॉ. बी. जी. बिराजदार, प्राध्यापक, 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यांच्या 
बदलीस स्थगिती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र. (८१/१९)/ तांशि-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १९ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ : उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन आदेश क्रमांक : बदल्या-२०१८/ 
प्र.क्र.(१०३/२०१८)/ तांशि-१, दि. ३०.०५.२०१८ 

शासन आदेडा :- 

संदर्भाधीन आदेशान्वये डॉ. बी. जी. बिराजदार, प्राध्यापक, उपयोजित Pasa (अनु.क्र.२) यांची 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे येथून शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर येथे बदलीने पदस्थापना 
करण्यात आली होती. तथापि, त्यांनी व अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे येथील अन्य काही अध्यापकांनी सदर 
बदली आदेशास मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे व तदनंतर डॉ. बिराजदार वगळून अन्य अध्यापकांनी मा. सर्वोच्च 
न्यायालयात आव्हानित केले होते. सदर न्यायिक प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि.०९.०७.२०१९ रोजी अंतिम 
आदेशा पारित केले आहेत. डॉ. बिराजदार हे बदली केलेल्या संस्थेत अद्यापपर्यंत रूजू झालेले नाहीत. तथापि, 
संचालक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यांनी दि. २५.०६.२०१९ च्या कार्यालयीन आदेझ्ञानुसार त्यांना बदली 
झालेल्या संस्थेत रूजू होण्यासाठी कार्यमुक्त केले आहे. 
२. आता, प्रशासकीय कारणास्तव व सक्षम प्राधिका-याच्या मान्यतेने, डॉ. बिराजदार यांच्या संदर्भाधीन 
दि. ३०.०५.२०१८ च्या बदली आदेशास, पुढील आदेशा होईपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे व त्यांची पदस्थापना 
अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे येथे प्राध्यापक, उपयोजित यंत्रशास्त्र या पदावर करण्यात येत आहे. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१९१७१०४७०३०८ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
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कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. संचालक, तंत्रशिक्षण, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४. प्र.सह संचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, पुणे. 


शासन आदेशा क्रमांकः न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र. (८१/१९)/ तांशि-१ 


५. संचालक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे- त्यांना सूचित करण्यात येते की, डॉ. बी.जी. बिराजदार, 
प्राध्यापक, उपयोजित CaaS यांना अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे येथे विनाविलंब रूजू करून घ्यावे 
व त्यांचा रूजू अहवाल संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेमार्फत शासनास सादर करावा. 
६. प्राचार्य, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, चंद्रपूर 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
८. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९. संबंधित अध्यापक (संचालक, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, पुणे यांचेमार्फत) 
१०. सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती/(तांशि-१). 
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